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BIELAK 


NAJUKOCHAŃSZY SYN, MĄŻ, OJCIEC, 
BRAT, SZWAGIER, WUJEK 


ZASŁUŻONY DŁUGOLETNI PRACOWNIK 
INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 54, po krótkiej chorobie, opatrzony 
Sw. Sakramentami zmarł dnia 6 sierpnia 1997 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy Zmarłym odprawione 
zostanie w poniedziałek dnia 11 sierpnia 1997 r. o godz. 127° 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu: 
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